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Leitungen mit verfceilter Selbstinduktion und Kapazitat.
verhaltnis co : co0  und das Widerstandsverhaltnis
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Wie  bei   der Keihen- und Parallelschaltung von  Drosselspule   und Kondensator,   S. 24   und   54,   sind   auch  hier  nur   das   Frequenz-
- -
gebend.    In Fig. 170 sind fur £ — 0,01 die aus Gl. 280 ermittelten
Werte der Dampfungskonstanten a und des WinkelmaBes b fur Frequenzen von 0 bis zur doppelten Eigenfrequenz aufgetragen. Die Dampfung ist bis zur Eigenfrequenz aufierordentlich klein; bei dieser ist
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Fig. 170.
— 1  und 5 =
spiel 0,01, daher a ^ ©in a = 0,1, bei einer 5°/0 hoheren Fre-quenz schon mehr als 6mal so groB, und steigt dami bestandig weiter an. Das WinkelmaB 6 steigfc bis zur
Eigenfrequenz auf fast 180°,  um bei hoheren Frequenzen clicht bei diesein Wert zu bleiben.    Fur
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Schwingungen von hoherer als der Eigenfrequenz werden nicht durchgelassen. Die Charakteristik ist f iir vernachlassigbaren Wider-stand
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und bei sehr hohen Frequenzen
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hierbei wirkt nur der Nebenschlufl-Kondensator. Die Eigenschaft, nur Schwingungen von kleinerer als der Eigenfrequenz schwach ge-dampft hindurchzulassen, ist in der drahtlosen Telegraphie mit un-gedampften Wellen wertvoll, um die Oberschwingungen der Sender zu unterdriicken, durch die fremde Empfanger gestort werden. Die Spulenleitung wird zwischen Sender und Antenne geschaltet.
Das Gegenstuck  zur Spulenleitung   ist die Kondensatorleitung,nTN-r~      nicht auf die ungleiohe magnetiacho und elektriHcsho
